CRISTOS FALSOS 


”....sialguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán 
falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. . (Mateo 24:23-24) 


La gran mayoría de la llamada religión "cristiana", en el mundo 
de hoy, en realidad está proclamando "falsos Cristos". No es 
que proclamen e interactúen con el Cristo verdadero de una 
manera incorrecta; en realidad su 'Cristo' es de verdad falso; 
exactamente cómo el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos 
en Mateo 24. La pregunta que siempre debes hacerte cuando 
algunos intenten persuadirte a seguir a su 'Cristo' es si él es el 
Cristo de la Biblia. Por ejemplo, ¿es él un Cristo que ofrece 
salvación a todos sin excepción, con la esperanza de que 
ejerzan fe y le crean? Ese es un Cristo falso, un Cristo 
completamente impotente, cuando se trata de asegurar la 
salvación eterna de un pecador que merece el infierno. El Cristo 
de las Escrituras es el que vino a salvar a Su pueblo de sus 
pecados (Mateo 1:21); Su pueblo son los elegidos de Dios, los 
que el Padre le dio a Cristo antes de la fundación del mundo. Él 
solo los redimió, una multitud que ningún hombre puede 
contar, Él cumplió su misión por completo sin dejar nada al 
antojo de la voluntad humana. Mira sus métodos, sus 
programas, o sus objetivos sociales y pregúntate si reflejan la 
verdad de las Escrituras acerca del Cristo de Dios. La salvación 
que Él logró es segura; de ninguna manera depende de trucos 
humanos para hacer que la gente la "siga". Todo lo que Dios 
requiere de su pueblo verdadero es declarar fielmente lo que Él 
ha revelado acerca de la salvación completa; porque es "por la 
necedad de la predicación que agradó a Dios salvar a los que 
creen". Él, en gracia soberana, les da a todos y cada uno de esa 
multitud, que Él ama con "amor eterno”, una nueva naturaleza y 
una nueva voluntad para confiar en Cristo y la salvación que Él 
logró por ellos. Dios llama a su pueblo simplemente a predicar 
al Cristo de las Escrituras, tan fielmente como podamos, al texto 
de la Biblia tal como lo tenemos y dejar el avivamiento, el 
llamamiento y la regeneración de pecadores muertos al Espíritu 
Santo de Dios. l¡AMEN!] — ALLAN JELLETT 
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”...No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu 
galardón será sobremanera grande.” 
(Génesis 15:1) 


Nuestra iglesia se reúne en New Caney, Texas 
en 23033 Hughey Ave, 77357 / (832) 543 5333 


Servicio En Ingles Servicio En Español 
domingo 10 y 11:00 AM domingo 6:00 PM 
miércoles 7:00 PM Martes 7:00 PM 


Guardería disponible para niños de 4 años o menos 


JOSEPH D MURPHY, PASTOR 
(832) 995 7925 / josephOsovereigngrace.us 


SOVEREIGN GRACE CHURCH 


nNeWn Cane, TEXAS 


Este boletín ha sido traducido para nuestros amigos que hablan español 


Creyente, cree en Él y descansa porque "Consumado es". Su sabiduría, su justicia, su 
santificación y su redención son nuestras en Cristo. Por eso es que el apóstol escribe en 


Filipenses "Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” Porque Él derramó 
Su sangre, murió y resucitó; quitando tu pecado y vistiéndote en Su perfecta justicia. Y 
amado, siendo encontrado en Él, estás completo! [Colosenses 2:10, 1 Corintios 1: 30-31). 


BIENVENIDO 


Pecadores son bienvenidos en nuestra iglesia. Somos un cuerpo local del Señor Jesucristo. 
A medida que pase tiempo con nosotros, pronto descubrirá que somos una iglesia 
imperfecta, con un pastor imperfecto, sin embargo por la gracia de Dios, predicamos, 
creemos y conocemos el Evangelio perfecto de nuestro Señor Jesucristo que nunca falla. 
Lector, el ángel del Señor dijo llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará (no tratará de 
salvar, o quizás salvará), sino Él SALVARÁ a Su pueblo de sus pecados. Y amado pecador 
creyente, ya lo sabes, estás completo en Él, perpetuamente salvo. Nos encontramos a 1 
milla al sur del Restaurante Denny's situado en la esquina de US 59 y State Highway 242. 


ANUNCIOS 


A medida que el Señor te permita hacerlo, por favor ora por nuestra hermana Georgia 
Gibbs y su familia y amigos. Recientemente recibió un diagnóstico de cáncer. 


¡Cumpleaños! 
James Hicks - 11 de junio 
Micah Borders - 16 de junio 


SITIOS DE WEB 


Asegúrese de visitar nuestros sitios web para verartículos del evangelio, mensajes de audio y libros. 
www.sovereigngrace.us - Sitio-web de nuestra iglesia, boletines, artículos 
librero.iglesiadegracia.us - Libros electrónicos, tratados, libretos gratis 
appmensajes.sovereigngrace.us - Mensajes de audio para dispositivos Apple 
andmensajes.sovereigngrace.us - Mensajes de audio para dispositivos Android 
apparticulos.sovereigngrace.us - Artículos de audio para dispositivos Apple 
andarticulos.sovereigngrace.us - Artículos de audio para dispositivos Android 


ARTÍCULOS DE GRACIA 


GENTE Así 
"pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira... .que dicen: Estate en tu lugar, no 
te acerques a mí, porque soy más santo que tú”...” (Isaías 65:3,5) 
“No puedo ir a la iglesia con gente así.” 

Las personas rara vez reconocen lo mucho que exponen su orgullo 
y justicia propia por medio de las cosas que dicen y hacen. A lo largo 
de los años he conocido a muchas personas que, al encontrar fallas 
en otra persona, han abandonado una iglesia local y se han ido a 
otra. Cuando preguntan por qué, escucho a muchos decir: "No 
puedo ir a la iglesia con personas así...con personas que creen 
eso...con personas que visten esto o lo otro...” etc. “Otros no pueden 
asistir a la iglesia aquí porque practicamos o no practicamos la Santa 
Cena cerrada.” 
Tengo algunas preguntas para todos ustedes que son religiosos 
muy pomposos. ¿Crees que el Señor Jesús sabía que Judas era un 
traidor cuando se sentó con él en el primer servicio de la Santa 
Cena? Obviamente que sí. Aún así, le sirvió el pan y el vino a Judas 
y a Pedro. ¿Crees que en la iglesia local en Corinto, hubo personas 
que tuvieron problema de embriaguez? Obviamente, hubieron 
algunos, pero Pablo nunca sugirió que los hermanos fieles 
deberían entonces abandonar la congregación. ¿Hubo alguien en 
la iglesia de Galacia que tuviera problema de legalismo? De hecho, 
lo hubo. Pero a ninguno se le enseñó que deberían entonces 
abandonar la iglesia. 
Si estás buscando la iglesia perfecta, has venido al edificio 
equivocado. Ese es el edificio que está más adelante o en otro lado 
del país. Esta es una familia de pecadores salvos por la gracia libre 
de Dios en Cristo. Hemos venido aquí para adorarlo, cantar sus 
alabanzas, proclamar su bondad, escuchar de Él y ayudarnos los 
unos a los otros en el camino. [¡AMEN!] — DON FORTNER 


